Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 146 del 25 giugno 1997 - Serie generale 
Spedizione m abbonamento postale (50%) - Roma 


GAZZETTA È UFPICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


5 A SI PUBBLICA TUTTI 
PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 giugno 1997 I GIORNI NON FESTIVI 


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA 
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 5081 


N. 126 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


Autorizzazioni alla produzione di specialità 
medicinali per uso umano presso officine di 
terzi. 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 


MINISTERO DELLA SANITÀ 


Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 768 DEL 20-5-1997 
Società SCHERING SPA 
VIA LIMANCINELLI, 11 


20131 MILANO 


Codice Fiscale 00750320152 
tipo. 


Specialità Medicinale:  MITTOVAL 


30 COMPRESSE RIVESTITE 2,5 MG N° di AIC: 026670024  / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Synthelabo Group sita in Tours - Francia 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


25-6-1997 Supplemento ordmario alia GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 770 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.RL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO 
20 COMPRESSE 100 MG N° di AIC 032555017 /G 
20 COMPRESSE 500 MG N° di AIC 032555029 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officine farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 
Il presente provvedimento ha effetto dalla data d: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 771 DEL 15-5-1997 
Società IND.FARM.IEMA 
SRI. 
VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice . scale 00210010161 
tipo G 
Specialità Medicinale: ACIDO ASCORBICO 
20 COMPRESSE 500 MG N° di AIC 031686013 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n, 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 772 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 


ùupo G 
Specialità Medicinale: ACIDO NALIDIXICO 


20 COMPRESSE 500 MG N° di AIC 031693017 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 773 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: ACQUA DI CALCE 


"II" FLACONE 1000 ML N° di AIC 031691013 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/44 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.C. - PPT N. 774 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 
tipo G 


Specialità Medicinale: CANFORA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 100 GR N° di AIC 
SOLUZIONE IDROALCOOLICA 10% FLACONE 1 LT N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031707021 /6 
031707033 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 775 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: \ODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "Il" FLACONE 10 ML 


N° di AIC 032564027 /6G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.t.C. - PPT N. 776 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: ALCOOL SALICILICO 


1% 206 N° di AIC 031696014 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


H presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 777 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: ALOPERIDOLO 
20 COMPRESSE 1 MG N° di AIC 032557011 /G 
20 COMPRESSE 2 MG N° di AIC 032557023 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 778 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: AMINOFILLINA 
20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG N° di AIC 032558013 /G 
20 SUPPOSTE 100 MG N° di AIC 032558025  /G 
20 SUPPOSTE 300 MG N° di AIC 032558037 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 779 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
s.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 


tipo 6 
Specialità Medicinale: ALLUMINIO IDROSSIDO CON MAGNESIO TRISILICATO 


20 CONFETTI N° di AIC 031697016 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 . Gerro Mangiore (MI) 


74» 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Utficiale. 


Sire 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 780 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: AMIDO GLICEROLATO 


TUBO 30 G N° di AIC 031699010 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 781 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.RL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 
tipo G 


Specialità Medicinale: ANTISCOTTATURA 


UNGUENTO TUBO 30 G N° di AIC 031701016 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


IG 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 


25-6-1997 Supplemento ordimario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N, 782 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.RIL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: ARGENTO PROTEINATO 
0,5% FLACONCINO GOCCE 10 ML N° di AIC 031702018 /G 
1% FLACONCINO GOCCE 20 ML N° di AIC 031702020 /G 
2% FLACONCINO GOCCE 20 ML N° di AIC 031702032 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A..C. - PPT N. 783 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 
tipo G 


Specialità Medicinale: SODIO BICARBONATO 


50 COMPRESSE 500 MG N° di AIC 032561019 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


‘| G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


i 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 784 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 


tipo 6 
Specialità Medicinale: BLU DI METILENE 


1% FLACONE 25 G N° di AIC 031705015 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 785 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 
tipo G 


Specialità Medicinale: CANFORA 


CREMA TUBO 30 G N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031707019 6 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 786 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 
tipo G 
Specialità Medicinale: CARBONE COMPOSTO 


20 COMPRESSE N° di AIC 031708011 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 787 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: CHININA SOLFATO 


20 COMPRESSE 250 MG N° di AIC 031710015 (6 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


or 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 788 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
sS.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 
tipo (e) 
Specialità Medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO 


CLISMA FLACONE 120 ML N° di AIC 032563013 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufticiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 789 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: CLORPROMAZINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE 25 MG N° di AIC 032559015 /G 
20 COMPRESSE 100 MG N° di AIC 032559027 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la oropria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


POR, SSR 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 790 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.RL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 
tipo G 


Specialità Medicinale: CRISTAL VIOLETTO 


1% SOLUZIONE FLACONE 20 ML N° di AIC 031712019 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MOG:FICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {MI} 


I] presente provvedimento ha effetto galla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 791 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.RL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 
tipo G 


Specialità Medicinale: DESTROMETORFANO BROMIDRATO 


0,3% FLACONE 150 ML N° di AIC 031713011 E 
15 MG/ML GOCCE FLACONE 20 ML N° di AIC 031713023 GE 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {Mi} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Seat 7, ISS 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 792 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.RL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 
tipo G 


Specialità Medicinale: DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE 25 MG N° di AIC 031714013 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


i G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 793 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
sS.RL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 
tipo G 


Specialità Medicinale: DIMENIDRINATO 


20 COMPRESSE 50 MG N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031715016 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


PEA E 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 794 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 
tipo 6 


Specialità Medicinale: EFEDRINA CLORIDRATO 


0,1% SCIROPPO 150 ML N° di AIC 031716018 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


16 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 795 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
s.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: OLIO DI VASELINA LASSATIVA 


EMULSIONE FLACONE 200 G N° di AIC 031717010 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


oi 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 796 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: FUCSINA FENICA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 ML N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031718012 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 797 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
s.RL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo (e) 
Specialità Medicinale: FUROSEMIDE 


30 COMPRESSE 25 MG 


N° di AIC 032560017 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {MI} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


9 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 798 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: GENGIVARIO 


20 G N° di AIC 031719014 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.i.C. - PPT N. 799 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 
tipo G 


Specialità Medicinale: GLICERINA 


50 G N° di AIC 031721018 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


25-6-1997 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 800 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.RL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 
tipo 
Specialità Medicinale: IODIO 


SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 25ML 
SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 10 ML 
SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 50 ML 
SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 100 ML 
SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 1000 ML 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PROLSTTIVO 


N° di AIC 
N° di AIC 
N° di AIC 
N° di AIC 
N° di AIC 


032564078 
032564080 
032564092 
032564104 
032564116 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 801 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 
tipo 
Specialità Medicinale: GLICEROFENICA 


GOCCE 10 G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 


031722010 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso ta propria officina farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


e 


IG 
16 
IG 
IG 
IG 


IG 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 802 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


Specialità Medicinale: GLICEROLO 


FLACONE 1000 ML 

6 SUPPOSTE AD 

12 SUPPOSTE AD 

18 SUPPOSTE AD 

6 SUPPOSTE BB 

12 SUPPOSTE BB 

12 SUPPOSTE LATTANTI 


tipo 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate presso ia propii 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


dà 


officia 


N° di AIC 
N° di AIC 
N° di AIC 
N° di AIC 
N° di AIC 
N° di AIC 
N° di AIC 


031723012 
031723024 
031723036 
031723048 
031723051 
031723063 
031723075 


I{ presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


I 


O0_ 0 9 0 dì ad 0Q 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 
og o_uttteorr i, O o HI e OA 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 803 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo. G 
Specialità Medicinale: \ODIO IODURATO 
10% FLACONE 100 G N° di AIC 031724014  /G 
10% FLACONE 250 G N° di AIG 031724026 /6 
10% FLACONE 500 G N° di AIC 031724038 /G 
10% FLACONE 1000 G N° di AIC 031724040 6 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


25-6-1997 Supplemento ordinaria alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 804 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.RL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 
tipo. 
Specialità Medicinale: ITTIOLO 


10% UNGUENTO30 G 
10% UNGUENTO 100 G 
10% UNGUENTO 1000 G 
20% UNGUENTO 30 G 
20% UNGUENTO 100 G 
20% UNGUENTO 250 G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 
N° di AIC 
N° di AIC 
N° di AIC 
N° di AIC 
N° di AIC 


031725017 
031725029 
031725031 
031725056 
031725068 
031725070 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 


died de ona a mas 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 805 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 
tipo: G 


Specialità Medicinale: LASSATIVI VEGETALI 


10 COMPRESSE 
20 COMPRESSE RIVESTITE 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 031727011 /G 
N° di AIC 031727023 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 806 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 —RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo. G 
Specialità Medicinale: CITROMAGNESIACA LIMONATA 


2 BUSTE 206 N° di AIC 031729015 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.. 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 807 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


Specialità Medicinale: LITIO CARBONATO 


50 COMPRESSE 300 MG N° di AIC 031730017 /6G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 808 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: MAGNESIO SOLFATO 


BUSTE 30G N° di AIC 031731019 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


I E 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 809 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo 
Specialità Medicinale: MERBROMINA 
2% FLACONE 30 G N° di AIC 
2% FLACONE 100 G N° di AIC 
2% FLACONE 250 G N° di AIC 
2% FLACONE 500 G N° di AIC 
2% FLACONE 1000 G N° di AIC 


OGGE; 70 PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031733013 
031733025 
031733037 
031733049 
031733052 


Tutte le fasi dellà produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {MI} 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.C. - PPT N. 810 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
sS.RL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo 

Specialità Medicinale: METILE SALICILATO 
UNGUENTO30 G N° di AIC 
UNGUENTO 1000 G N° di AC 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DÌ MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031734015 
031734027 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— 9 


Serie generale - n. 146 
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IG 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 811 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale - 00210010161 


tipo: G 
Specialità Medicinale: MICROCLISMI 


6 CLISMI 3 G BB N° di AIC 031735018  /G 
6 CLISMI 6 G RAGAZZI N° di AIC 031735020 6 


6 CLISMI 9 G AD N° di AIC 031735032 /6G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte ie fasi delia produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento-ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 812 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo, G 
Specialità Medicinale: OLIO CANFORATO 


FLACONE 100 G 


N° di AIC 031737012 /G 
FLACONE 1000 ML N° di AIC 031737024 6 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


sore 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate nresso 


a propria officina farmaceutica sita in Via 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


L'IM 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 813 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo 
Specialità Medicinale: OLIO DI RICINO 
FLACONE 25 G N° di AIC 
FLACONE 50 G N° di AIC 
FLACONE 100 G N° di AIC 
FLACONE 1000 ML N° di AIC 
10 CAPSULE 16 N° di AIC 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031739016 
031739028 
031739030 
031739042 
031739055 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso ia propria officina farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


16 
16 
IG 
IG 
16 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 814 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo: 
Specialità Medicinale: OLIO DI VASELINA 
FLACONE 200 G CON ASTUCCIO N° di AIC 
FLACONE 200 G N° di AIC 
FLACONE 500 ML N° di AIC 
FLACONE 1000 ML N° di AIC 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031740018 
031740020 
031740032 
031740044 


Tutte ie fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione suiia Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 815 DEL 15-5-1997 ° 


Società IND.FARM.IEMA 
S.RL. 


VIA ADELASIO, 33 
24620 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 
tipo 
Specialità Medicinale: OLIO GOMENOLATO 


1% GOCCE 20 G N° di AIC 
2% GOCCE FLACONE 20 G N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031742012 
031742024 


Tutte fe fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina-farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


= Re 


n. 146 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 816 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.RL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 


tipo. G 
Specialità Medicinale: PARACETAMOLO 


20 COMPRESSE 500 MG N° di AIC 031743014  /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 817 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: PASTA DI LASSAR 
BARATTOLO 1000 G N° di AIC 031744016 /G 
TUBO 30 G N° di AIC 031744028  (G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


40 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 818 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010181 


tipo (e) 
Specialità Medicinale: POLIGALA E NARCEINA 


SCIROPPO 150 ML N° di AIC 031745019 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 819 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.RL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 
tipo G 


Specialità Medicinale: POTASSIO PERMANGANATO 


10 COMPRESSE 250 MG N° di AIC 031746011 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


provvedimento ha effetto dalla data di nubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 820 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 
tipo: G 


Specialità Medicinale: PROMETAZINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG N° di AIC 032652012 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (Mi) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 821 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 
tipo: G 


Specialità Medicinale: PROMETAZINA 


2% CREMA 30 G N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031747013 /6G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso ia propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


PESI: | gone 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 822 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 
tipo: G 


Specialità Medicinale: PROPIFENAZONE 


10 SUPPOSTE 350 MG N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031748015 ‘6 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso fa propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 823 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 
tipo: G 


Specialità Medicinale: RINOBALSAMICHE 


GOCCE 206 N° di AIC 031749017 /6G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento na effeiio cana vata di pubbiivazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


de PA 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 824 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.RIL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: SALICILICO 
2% 1000 G N° di AIC 031750019 /G 
5% 1000 G N° di AIC 031750021 /G 
10% 1000 G N° di AIC 031750033 /6 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 825 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: TALCO MENTOLATO 


POLVERE 1% 100 G N° di AIC 031753015 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delta produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita.in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {MI} 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— 33. — 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 826 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 
tipo 
Specialità Medicinale: 10DIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 10 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 25 Mi 
SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 50 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 100 ML 
SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 1000 ML 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODU? rIVO 


N° di AIC 
N° di AIC 
N° di AIC 
N° di AIC 
N° di AIC 


032564015 
032564039 
032564041 
032564054 
032564066 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso ia propria officina farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


H presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.1.C. - PPT N. 827 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 


tipo 
Specialità Medicinale: VALERIANA 


20 COMPRESSE 50 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 


031757014 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria otticina farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 828 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo: 
Specialità Medicinale: VASELINA BORICA 
3% 30G N° di AIC 
3% 1000 G N° di AIC 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031759018 
031759020 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cefro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 829 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.RL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 
tipo: 


Specialità Medicinale: VITAMINE COMPLESSO B 


30 COMPRESSE RIVESTITE N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031762014 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 830 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. - 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: ZINCO OSSIDO 
30G N° di AIC 031763016 /G 
1000 G N° di AIC 031763028 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso ta nropria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 831 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.RL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo: G 
Specialità Medicinale: ZINCO SOLFATO 


20 COMPRESSE 200 MG N° di AIC 031764018 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 . Cerro Maggiore {MI} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


RO, (I 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.|.C. - PPT N. 832 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.R.L. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 0021001016 


tipo G 
Specialità Medicinale: COLLODIO DELL'ACIDO SALICILICO 


FLACONCINO 10 G N° di AIC 032562011 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso ia propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 833 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
S.RL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00210010161 


tipo G 
Specialità Medicinale: AGIDO TRICLOROACETICO 


50% FLACONE 5 GR N° di AIC 032556019 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 


Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serîe generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 834 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 


tipo. G 
Specialità Medicinale: COTONE EMOSTATICO 


ASTUCCIO 5 G N° di AiC 031769019 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


tl presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 835 DEL 15-5-1997 


Società IND.FARM.IEMA 
SRL. 


VIA ADELASIO, 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00210010161 
tipo G 


Specialità Medicinale: MATITA EMOSTATICA 


1 MATITA N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031770011 /G 


Tutte ie fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica sita in Via 
Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


I presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 836 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo. G 
Specialità Medicinale: GLICEROLO 
FLACONE 1000 ML N° di AIC 031633011  /G 
6 SUPPOSTE AD N° di AIC 031633023  /G 
12 SUPPOSTE AD N° di AIC 031633035 /6 
18 SUPPOSTE AD N° di AIC 031633047 /6G 
6 SUPPOSTE BB N° di AIC 031633050 /6 
12 SUPPOSTE BB N° di AIC 031633062 /- 
12 SUPPOSTE LATT N° di AIC 031633074 1 G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 


in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (Mi) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


o 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE, Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 837 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: IDROCLORTIAZIDE 


20 COMPRESSE 25 MG 
20 COMPRESSE 50 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 032538011  /6G 
N° di AIC 032538023 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 838 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO-CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: IMIPRAMINA CLORIDRATO 


50 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 
50 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 032539013  /G 
N° di AIC 032539025 / G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggio.e (Mi) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Rent pa 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 839 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo' 
Specialità Medicinale: MERBROMINA 
2% FLACONE 30 G N° di AIC 
2% FLACONE 100 G N° di AIC 
2% FLACONE 250 G N° di AIC 
2% FLACONE 500 G N° di AIC 
2% FLACONE 1000 G N° di AIC 


OC SETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031642010 
031642022 
031642034 
031642046 
031642059 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.1. sita 


in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 840 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo 
Specialità Medicinale: METILE SALICILATO 
UNGUENTO 30 G N° di AIC 
UNGUENTO 1000 G N° di AIC 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031643012 
031643024 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.1. sita 


in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 
SONsbzi. ic Triolo ln rire 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 841 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 
tipo. G 
Specialità Medicinale: GLICEROFENICA 


GOCCE 106 N° di AIC 031631017 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.I. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 842 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo. G 
Specialità Medicinale: METILPREDNISOLONE 
10 COMPRESSE 4 MG N° di AIC 032541017 /G 
10 COMPRESSE 8 MG N° di AIC 032541029 /G 
20 COMPRESSE 4 MG N° di AIC 032541031 /G 
20 COMPRESSE 8 MG N° di AIC 032541043 /6G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutta fe faci della nroduzione sono effattuate l'officina farmac 


in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 
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Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 843 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: METRONIDAZOLO 


20 COMPRESSE 250 MG N° di AIC 032542019 1/6 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 844 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR, 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo. G 
Specialità Medicinale: MICROCLISMI 
6 CLISMI 3 G BB N° di AIC 031644014  /G 
6 CLISMI 9 G RAGAZZI N° di AIC 031644026 /G 
6 CLISMI 9 G AD N° di AIC 031644038 = /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {MI) 


I presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 845 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 


tipa [€] 
Specialità Medicinale: MIELE ROSATO 


FLACONE 30 G 
FLACONE 500 G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


*N° di AIC 031645017 /G 
N° di AIC 031645029 /6 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officin. farmaceutica della società IEMA S.r.I. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 846 DEL 15-5-1997 
Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 
VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 


tipo. G 
Specialità Medicinale: NITROFURANTOINA 


20 COMPRESSE 50 MG 
40 COMPRESSE 50 MG 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 032543011 /G 
N° di AIC 032543023 /G 


Tuite le fasi gela ; “ouuzione sono effetiuaie l'officina farmaceutica della società 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
= 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 847 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: CANFORA 
SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 100 ML N° di AIC 031615040 /G 
SOLUZIONE OLEOSA 10% FLACONE 1 LT N° di AIC 031615053 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.I. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 848 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: OLIO DI VASELINA 
FLACONE 200 G N° di AIC 031651019 /6G 
FLACONE200 G N° di AIC 031651021 16 
FLACONE 500 ML N° di AIC 031651033 /G 
FLACONE 1000 ML N° di AIC 031651045 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica délla società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {MI} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 849 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: OLIO GOMENOLATO 
1% GOCCE 20 G N° di AIC 031654015 
2% GOCCE 20 G N° di AIC 031654027 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fa i della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {MI} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla-Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.G. - PPT N. 850 DEL 15-5-1997 


VIA ADELASIO 33 
24020  RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: PARACETAMOLO 


20 COMPRESSE 500 MG N° di AIC 031655018 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - derra Maggiore {MI} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 851 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: PASTA DI LASSAR 


BARATTOLO 1000 G N° di AIC 031656010 /G 


TUBO 30G N° di AIC 031656022 = /6G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 852 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: PIRIMETAMINA 


10 COMPRESSE 25 MG N° di AIC 032544013 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ida 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C, - PPT N. 853 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: POLIGALA E NARCEINA 


SCIROPPO 150 ML 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 031657012 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.x.I. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


It presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A...C. - PPT N. 854 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: POTASSIO PERMANGANATO 


10 COMPRESSE 250 MG 


N° di AIC 031658014  /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.1. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 855 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: PRIMACHINA FOSFATO 


10 COMPRESSE 7,5 MG N° di AIC 032545016 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l, sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 856 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
*MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: PROBENECID 


20 COMPRESSE 500 MG N° di AIC 032546018 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dallà data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 857 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: PROMETAZINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG N° di AIC 032547010 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A...C. - PPT N. 858 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CriiviicO FARMACEUTICO DR. 


MORIGI 
VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 
Specialità Medicinale: PROMETAZINA 
2% CREMA 30 G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 031659016 6 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.I. sita 


in Via Kennedv 12114 - Corro Magtgiare IMI 
a rennedy, 12/04. Cerro Maggiore fil 


Il presente provvedimento ha effetto dalla-data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


DEE I | peas 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 859 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo: G 


Specialità Medicinale: RINOBALSAMICHE 


GOCCE 20 G N° di AIC 031661010 6 
OGGETTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (Mi) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 860 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: SALICILICO 
2% 1000 G 


N° di AIC 031662012 /G 
5% 1000 G 


N° di AIC 031662024 6 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.1. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 861 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR, 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 


tipo. G 
Specialità Medicinale: VASELINA CANFORATA 


10% 1000 G 


N° di AIC 031674017 /6 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi deila produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Ii presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.1.C. - PPT N. 862 DEL 15-5-1997 
Societa LABORATORIO CHIMicO FARMACEUT 
MORIGI 
VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo: G 
Specialità Medicinale: VASELINA E LANOLINA 
50% 1000 G 


N° di AIC 031675010 /6S 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 


in via Kenneay, Î2/j4 - Cerro Maygiore (Mi) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 863 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: VITAMINE COMPLESSO B 
30 COMPRESSE RIVESTITE N° di AIC 031676012 {G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.I, sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {MI) 
Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 
ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 864 DEL 15-5-1997 
Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 
VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo. G 
Specialità Medicinale: ZINCO OSSIDO 
30G N° di AIC 031673015 IG 
1000 G N° di AIC 031673027 IG 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutt: le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l, sita 
in Via Kennedy, 12/14 . Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


25-G-1997 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 865 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: ZINCO SOLFATO 


20 COMPRESSE 200 MG 


N° di AIC 032554014  /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società iEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 866 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 


tipo (e) 
Specialità Medicinale: COTONE EMOSTATICO 


TUBETTO 56 


N° di AIC 031682014 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


_ 54 — 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 867 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo: G 


Specialità Medicinale: SODIO CITRATO 


60 COMPRESSE 500 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 032548012 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.I. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 868 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Madicinale: ACIDO ASCORBICO 


20 COMPRESSE 500 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 031594017 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.I1. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


E e 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 869 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIG! 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: ACIDO NALIDIXICO 


20 COMPRESSE 500 MG N° di AIC 031601014 /6 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.I. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.L.C. - PPT N. 870 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 


RAZXNWIMDIZSE 
EVINZIOSINZI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinate: ACQUA BORICA 
3% FLACONE 200 ML 
3% FLACONE 500 Mi 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 031597014 /6G 
N° di AIC 031597026 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica delia società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


leale 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 871 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo -G 


Specialità Medicinale: CANFORA 


SOLUZIONE IDROALCOLICA 10% FLACONE 100ML 
SOLUZIONE IDROALCOLICA 10% FLACONE 1 LT 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 031615026 /6G 
N° di AIC 031615038 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12; .4 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 872 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: [ODIO 


SOLUZIONE ALCOOLICA "Il" FLACONE 10 ML 


N° di AIC 032566123 = /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— 57 


25-6-1997 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.I.C. - PPT N. 873 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGL, 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: ACIDO SALICILICO 


SOLUZIONE IDROALCOLICA 1% FLACONE 20 G N° di AIC - 031596012 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


{IG 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 874 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo 6 


Specialità Medicinale: ALCOOL SAPONATO 


FLACONE 250 ML 
FLACONE 500 ML 
FLACONE 100 ML 


N° di AIC 032520013  /6G 
N° di AIC 032520025 /G 


N° di AIC 032520037 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— SE 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 875 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codige Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: VASELINA BORICA 
3% 30 G N° di AIC 031672013 /6 
3% 1000 G N° di AIC 031672025 ‘6 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le f-si della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.1. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 876 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo: G 


Specialità Medicinale: ALLOPURINOLO 


59 COMPRESSE 100 MG N° di AIC 032521015 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


16 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.1. sita 
in Via Kennedy, 12/44 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 877 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: ALLUMINIO IDROSSIDO 


293 COMPRESSE 500 MG N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031605013 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione suila Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 878 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: AMINOFILLINA 


20 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG 


N° di AIC 032522017 /6G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 879 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: AMITRIPTILINA 


30 COMPRESSE RIVESTITE 10 MG 


N° di AIC 032523019 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {M}} 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 880 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 =RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: ARGENTO PROTEINATO 


0,5% FLACONCINO GOCCE10 ML 
1% FLACONCINO GOCCE 20 ML 
2% F_ACONCINO GOCCE 20 ML 


N° di AIC 031810013 /6G 
N° di AIC 031610025 /G 


N° di AIC 031610037 /G 
OSGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società [EMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


|] presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sullà Gazzetta Ufticiale. 


i 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serre generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 881 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: BICARBONATO DI SODIO 
1006 N° di AIC 031612017 /G 
250 G N° di AIC 031612029 /G 
500 G N° di AIC 031612031 /G 
1000 G N° di AIC 031612043 /6 
50 COMPRESSE 500 MG N° di AIC 031612056 = /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PREDUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S$.r.1. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.1.C, - PPT N. 882 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 
Specialità Medicinale: BLU DI METILENE 


1% FLACONE 25 G N° di AIC 031613019 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.I. sita 
In Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICYALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 883 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: ACIDO ACETILSALICILICO 


20 COMPRESSE 100 MG 
20 COMPRESSE 500 MG 
UNGUENTO 30 G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 032519011 /6G 
N° di AIC 032519023 /6G 
N° di AIC 032519035  /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.I. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {MI} 


Ml presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 884 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo: G 
Specialità Medicinale: CANFORA 
CREMA TUBO 30 G 


N° di AIC 031615014 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {MI} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 885 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: CARBONE COMPOSTO 


20 COMPRESSE N° di AIC 031616016 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l sita 
In Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. . 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 886 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: CHININA SOLFATO 


29 COMPRESSE 250 MG N° di AIC 031618010 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.I. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {Ml) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.!1.C. - PPT N. 887 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: FOSFATO SODICO ACIDO 


CLSMA FLACONE 120 ML 


N° di AIC 032585018 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {MI} 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 888 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale; CLORDIAZEPEROSSIDO CLORIDRATO 


20 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 


N° di AIC 032524011 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.1. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


25-6-1997 Sunplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 889 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Godice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: CLOROCHINA BIFOSFATO 


30 COMPRESSE RIVESTITE 20 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 032525014 /G 


Tutte te fasi della produzione sono effettuate i'officina farmaceutica deila società IEMA S.r.I. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 890 DEL 15-5-1997 


Anriatà | ARNBATOARIA SHIMIONA FARMASTEI ion no 
NIPIFAPI NANA Nd VANE LI VIOLE VEE Nd CLENTA Var da ORÀ ti vvrio dar def tl 


MORIGI de 
VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: CLORPROMAZINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG 
20 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 032526016  /G 
N° di AIC 032526028 /G 


ione <o aceuti Ue ciatà ICTMA Srl sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 891 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo. G 


Specialità Medicinale: CLORPROPAMIDE 


29 COMPRESSE 250 MG N° di AIC 032527018 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutto le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.1. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 892 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo. €) 


Specialità Medicinale: CRISTAL VIOLETTO 


1% SOLUZIONE FLACONE 20 ML N° di AIC 031620014 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


IG 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l, sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


= 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 893 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: DESTROMETORFANO BROMIDRATO 


0,3% FLACONE 150 ML 
15 MG/ML GOCCE FLACONE 20 ML 
20 COMPRESSE 7,65 MG 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 031821016 /G 
N° di AIC 031621028 /G 
N° di AIC 031621030 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 894 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: DIAZEPAM 


20 COMPRESSE RIVESTITE 5 MG 


N° di AIC 032528010 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 895 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: DIFENIDRAMINA CLORIDRATO 


20 COMPRESSE 25 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 031623010 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società JEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {MI} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 896 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: DIMENIDRINATO 


20 COMPRESSE 50 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 031624012 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (Mi) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 897 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo: G 
Specialità Medicinale: DIGOSSINA 
30 COMPRESSE 0,125 MG N° di AIC 032529012 /G 
30 COMPRESSE 0,250 MG N° di AIC 032529024  /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della f "oduzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.1. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (Mi) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 898 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: OLIO DI VASELINA LASSATIVA 


EMULSIONE FLACONE 200 G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 031626017 6 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kenno 14 - Ce 


dy, 12/14 - Cerro Niaggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Rag | ene 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 899 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: FTALILSULFATIAZOLO 


20 COMPRESSE 500 MG N° di AIC 032533010  /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società {EMA S.r.I. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 900 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: FUCSINA FENICA 


SOLUZIONE IDROALCOOLICA 0,3% FLACONE 30 ML N° di AIC 031627019 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 


in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Me, 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 901 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 


tipo: G 
Specialità Medicinale: FERROSO SOLFATO 


30 COMPRESSE RIVESTITE 200 MG N° di AIC 032532018 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.1. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 902 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 


7 ton 


24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 


tipa G 
Specialità Medicinale: FENITOINA SODICA 


20 COMPRESSE 100 MG N° di AIC 032531016 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione suiia Gazzetta Ufficiale. 


=: 


Serie generale - n. 146 


{IG 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1,C, - PPT N. 903 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


*Specialità Medicinale: ETAMBUTOLO CLORIDRATO 


20 COMPRESSE 400 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 032530014 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.I. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


{l presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 904 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: FUROSEMIDE 


30 COMPRESSE 25 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 032537019 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {MI} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 905 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 
tipo. (€) 


Specialità Medicinale: GLICERINA 


506 N° di AIC 031629013 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.I, sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 906 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 


tipo. G 
Specialità Medicinale: IODIO 
SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 20 ML N° di AIC 032566073 /G 
SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 10 ML N° di AIC 032566085 /G 
SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 50 ML N° di AIC 032566097 /G 
SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 100 ML N° di AIC 032566109 /G 
SOLUZIONE GLICERICA FLACONE 1000 ML N° di AIC 032566111 /G 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte lo fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione.sulla Gazzetta Ufficiale. 


— 74—- 


25-6-1997 Supplemento ordmnario alla GAZZETTA UFFICIALE Sene generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 907 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: LITIO CARBONATO 


50 COMPRESSE 300 MG N° di AIC 0316400716 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 908 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA, 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale;: CITROMAGNESIACA LIMONATA 


2 BUSTE 20 G N° di AIC 031639014  /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 


in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (Mi) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


nei i 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.1.C. - PPT N. 909 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo. G 


Specialità Medicinale: LIEVITO DI BIRRA 


20 COMPRESSE 400 MG 


N° di AIC 031638012  /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.I. sita 
In Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 910 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo. G 


Specialità Medicinale: LASSATIVI VEGETALI 


10 COMPRESSE 
20 COMPRESSE RIVESTITE 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 031637010 /G 
N° di AIC 031637022 /6 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IENA S.1.1. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.l.C. - PPT N. 911 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo’ G 
Specialità Medicinale: ITTIOLO 
10% UNGUENTO 30 G N° di AIC 031635016 
10% UNGUENTO 100 G N° di AIC 031635028 
10% UNGUENTO 1000 G N° di AIC 031635030 
20% UNGUENTO 250 G N° di AIC 031635042 
20% UNGUENTO 500 G N° di AIC 031635055 
20% UNGUENTO 1000 G N° di AIC 031635067 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A...C. - PPT N. 912 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


Specialità Medicinale: ISONIAZIDE 


50 COMPRESSE 100 MG N° di AIC 032540015 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delta produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S$.r.1. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


IR 


O 0 00 a a 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A...C. - PPT N. 913 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo 
Specialità Medicinale: IODIO IODURATO 
10% FLACONE 100 G N° di AIC 
‘10% FLACONE 250 G N° di AIC 
10% FLACONE 500 G N° di AIC 
10% FLACONE 1000 G N° di AIC 
20% FLACONE 250 G N° di AIC 
20% FLACONE 500 G N° di AIC 
20% FLACONE 1000 G N° di AIC 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


031634013 
C31634025 
031634037 
031634049 
031634052 
031634064 
031634076 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.I. sita 


in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


EST ESA 


Serie generale - n. 146 


O 0 O 0 0 0 0 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 914 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: SOLFO SALICILICO 


UNGUENTO VASETTO 100 G N° di AIC 
UNGUENTO VASETTO 1000 G N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


032567012 /G 
032567024 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.i. sita 
In Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 915 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: SULFADIAZINA 


30 COMPRESSE 500 MG N° di AIC 032549014 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


IG 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.I. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (Mi) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 916 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo. G 


Specialità Medicinale: SULFADIMETOSSINA 


20 COMPRESSE 500 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 032550016 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
In Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 917 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADEL ASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 


Specialità Medicinale: SULFAMETOPIRAZINA 


10 COMPRESSE 500 MG 


N° di AIC 032551018 ‘6 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (M!) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sull 


[<b] 


= 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 918 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 
tipo G 
Specialità Medicinale: TALCO MENTOLATO 


POLVERE 1% 1006 N° di AIC 031666011 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società |EMA S.r.Ì. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 919 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: 1ODIO 
SOLUZIONE ALCOOLICA "i" FLACONE 10 ML N° di AIC 032566022 
SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 25 ML N° di AIC 032566034 
SOLUZIONE ALCOOLICA "i" FLACONE 50 ML N° di AIC 032566046 
SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 100 ML N° di AIC 032566059 
SOLUZIONE ALCOOLICA "I" FLACONE 1000 ML N° di AIC 032566061 


OGGETTO PROVVEDIMENT.. DÌ MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.I, sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 920 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo (€) 


Specialità Medicinale: TIORIDAZINA CLORIDRATO 


25 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG 
25 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 032552010 /G 
N° di AIC 032552022 /G 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l, sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore {M!) 


I presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 921 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 
Codice Fiscale 00947870374 
tipo. (€) 
Specialità Medicinale: TOLBUTAMIDE 
49 COMPRESSE 500 MG 


N° di AIC 032553012 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazionie sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 922 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tina G 
Specialità Medicinale: VALERIANA 


20 COMPRESSE 50 MG 


N° di AIC 031670019 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della società IEMA S.r.l. sita 
In Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


Hi presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.1.C. - PPT N. 923 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORIO CHIMICO FARMACEUTICO DR. 
MORIGI 


VIA ADELASIO 33 
24020 RANICA 


Codice Fiscale 00947870374 


tipo G 
Specialità Medicinale: VASELINA BIANCA 


1099 G N° di AIC 031871023 /G 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate l'officina farmaceutica della societa IEMA S.r.l sita 


in Via Kennedy, 12/14 - Cerro Maggiore (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 924 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORI GUIDOTTI 


S.P.A. 
VIA TRIESTE, 40 
56126 PISA 


Codice Fiscale 00678100504 


tipo 
Specialità Medicinale: DEFLAN 
10 COMPRESSE 6 MG N° di AIC: 025946019 / 
10 COMPRESSE 30 MG N° di AIC 026046021‘ 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità sulie materie prime e su! prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.1 sita in via 
Sette Santi, 3 - Firenze 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 925 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORI GUIDOTTI 


S.P.A. 
VIA TRIESTE, 40 
56126 PISA 


Codice Fiscale 00678100504 


tipo: 
Specialità Medicinale: GLIBORAL 


30 COMPRESSE 5 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 022592012‘ 


| controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in via 
Sette Santi, 3 - Fironze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 926 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORI GUIDOTTI 
S.P.A. 


VIA TRIESTE, 40 
56126 PISA 
Codice Fiscale 00678100504 
tipo: 
Specialità Medicinale: GLIFORMIN 


30 COMPRESSE 30 + 2 MG N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


022878019 , 


I controlli di qualità sulle materie prime e su! prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in via 
Sette Santi, 3 - Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 927 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORI GUIDOTTI 


S.P.A. 
VIA TRIESTE, 40 
56126 PISA 


Codice Fiscale 00678100504 
tipo: 
Specialità Medicinafe: GLUCOFERRO 


10 FLACONCINI ORALI 300 MG 
OGGETTO PROYVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 026696017, 


I controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società A. Menarini industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in via 
Sette Santi, 3 - Firenze 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 928 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORI GUIDOTTI 


S.P.A. 
VIA TRIESTE, 40 
56126 PISA 


Codice Fiscale 00678100504 


tipo” 
Specialità Medicinale: GLURENOR 


40 COMPRESSE 30 MG 


N° di AIC 024080020 7 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.I. sita în via 
Sette Santi, 3 - Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 929 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORI GUIDOTTI 


S.P.A. 
VIA TRIESTE, 40 
56126 PISA 


Codice Fiscale 00678100504 


tipo. 
Specialità Medicinale: GUTRON 


30 COMPRESSE DIVIS. 2,5 MG 
SOLUZIONE ORALE 30 ML 0,25% 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 024519011 ‘/ 
N° di AIC 024519023 / 


! controlli di qualità sulle materie prime e sui prodotto finito sono effettuati anche presso 
l'officina farmaceutica della società A. Menarini Industrie Farmaceutici > Riunite S.r.l. sita in via 


Cotta Qanti 2 irnesa 
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Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


= 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 930 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORI GUIDOTTI 


S.P.A. 
VIA TRIESTE, 40 
56126 PISA 


Codice Fiscale 00678100504 


tipo 
Specialità Medicinale: LACIREX 


14 COMPRESSE 4 MG N° di AIC 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


027831015 / 


I controlli di qualità sulle materie prime e sui prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.1. sita in via 
Sette Santi, 3 - Firenze 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 931 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORI GUIDOTTI 


S.P.A. 
VIA TRIESTE, 40 
56126 PISA 


Codice Fiscale 00678100504 


tipo: 
Specialità Medicinate: MEVALON 


*1000" 16 COMPRESSE 1000 MG N° di AIC 024413041 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


/ 


| controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.I. sita in via 
Catte Santi, 3 - Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


AR 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 932 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORI GUIDOTTI 


S.P.A. 
VIA TRIESTE, 40 
56126 PISA 


Codice Fiscale 00678100504 


tipo 
Specialità Medicinale: MOTILEX 
30 COMPRESSE 0,5 MG N° di AIC 026352020 / 
1 FLAC. SCIROPPO 0,1% 120 ML N° di AIC 026332032, 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


rofficina farmaceutica delia società A. Menarini industrie Farmaceutiche Riunite S.r.t, sita in via 
Sette Santi, 3 - Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 933 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORI GUIDOTTI 


S.P.A. 
VIA TRIESTE, 40 
56126 PISA 


Codice Fiscale 006783100504 


tipo. 
Specialità Medicinale: NIMESULENE 


30 COMPRESSE 100 MG N° di AIC 029007046 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


f 


| controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in via 
Sette Santi. 3 . Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 934 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORI GUIDOTTI 


S.P.A, 
VIA TRIESTE, 40 
56126 PISA 


Codice Fiscale 00678100504 
tipo 


Specialità Medicinale: DIABEMIDE 


20 COMPRESSE 250 MG N° di AIC 016891018 ‘/ 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in via Sette Santi, 3 - Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 935 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORI GUIDOTTI 
S.P.A. 


VIA TRIESTE, 40 
56126 PISA 


Codice Fiscale 00678100504 


tipo 
Specialità Medicinale: METFORAL 


50 COMPRESSE 500 MG 


N° di AIC 019449014 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.I. sita in via Sette Santi, 3 - Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 936 DEL 15-5-1997 


Società LABORAFORI GUIDOTTI 


S.P.A. 
VIA TRIESTE, 40 
56126 PISA 


Codice Fiscale. 00678100504 


tipo: 
Specialità Medicinale: TRINEVRINA B6 


30 CPR N° di AIC 020705012 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.1. sita in via Sette Santi, 3 - Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulta Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.l.C. - PPT N. 937 DEL 15-5-1997 


Società ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCÌ 
S.P.A. 


VIA LUNGO L'EMA, 7 - LOC. PONTE A EMA 
50015 BAGNO A RIPOLI 
Codice Fiscale 00408570489 


tipo 
Specialità Medicinale: AMINOMAL 


ELISIR 1 FLAC. 200 ML 0,67% N° di AIC 
ELISIR 8 FL 25 ML 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


011226091 / 
N° di AIC 011226103 / 


| controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.1. sita in via 
Sette Santi, 3 - Firenze 


I{ presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 938 DEL 15-5-1997 


Società ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCÌ 
S.P.A. 


VIA LUNGO L'EMA, 7 - LOC. PONTE A EMA 
50015 BAGNOA RIPOLI 


Codice Fiscale 00408570489 


tipo 
Specialità Medicinale: DIGOMAL 
GOCCE ORALI 10 ML N° di AIC 010365017 / 
20 PERLE N° di AIC 010365029 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


1 controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società A. Menarini industrie Farmaceutiche Riunite S.r.!. sita in via 
Sette Santi, 3 - Firenze 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA Di A.1.C. - PPT N. 939 DEL 15-5-1997 


Società ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI 
S.P.A. 


VIA LUNGO L'EMA, 7 - LOG. PONTE A EMA 
50015 @BAGNOARIPOLI 
Codice Fiscale 00408570489 
tipa 


Specialità Medicinale: ARICODIL 


GOCCE 25 ML 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 011680067 / 


I controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in via 
Sette Santi, 3 - Firenze 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A..C. - PPT N. 940 DEL 15-5-1997 


Società ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI 
S.P.A. 


VIA LUNGO L'EMA, 7 - LOC. PONTE A EMA 
50015 @BAGNOA RIPOLI 


Codice Fiscale 00408570489 


tipo 
Specialità Medicinale: SUSTEMIAL 


10 FLACONCINI MONODOSE 300 MG N° di AIC 026688010 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


| controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.1. sita in via 
Sette Santi, 3 - Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 941 DEL 15-5-1997 


Società ISTITUTO FARMACOBIOLOGICO MALESCI 
S.P.A. 


viA LUNGO L'EMA. 7 - LOC. PONTE A EMA 
50015 BAGNOA RIPOLI 


Codice Fiscale 00408570489 


tipo 
Specialità Medicinale: SUSTENIUM 


OS 10 FL.TAPPO SERBATOIO 500MG N° di AIC 024118059 ‘/ 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.I. sita in via 
Sette Santi, 3 - Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 942 DEL 15-5-1997 


Società LABORATORI GUIDOTTI 


SP.A. 
VIA TRIESTE, 40 
56126 PISA 


Codice Fiscale 00678100504 


tipo: 
Specialità Medicinale: MENTIUM 


50 CAPSULE 300 MG N° di AIC 023642034 7 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso i'officina farmaceutica della società 
Laboratorios Menarini, S.A. Badalona - Barcellona (Spagna) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 943 DEL 15-5-1997 


Società A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE 
S.R.L. 


VIA SETTE SANTI, 3 
50131 FIRENZE 


Codice Fiscale 00395270481 


tipo 
Specialità Medicinale: CALISVIT 


10 FLACONCINI ORALI 200 ULI. N° di AIC 023651058 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso la 


propria officina farmaceutica sita in via Sette Santi, 3 - Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 944 DEL 15-5-1997 


Società A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE 
S.R.L. 


VIA SETTE SANTI, 3 
50131 FIRENZE 
Codice Fiscale 00395270481 
tipo. 


Specialità Medicinale: CROMATONFERRO 


10 FLACONCINI ORALI 300 MG 


N° di AIC 026689012, 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


i controili di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso la 
propria officina farmaceutica sita in via Sette Santi, 3 - Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 945 DEL 15-5-1997 


Società A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE 
S.R.L. 


VIA SETTE SANTI, 3 


mea mna 


50151 FIRENZE 
Codice Fiscale 00395270481 


tipo 
Specialità Medicinale: DIS CINIL 


"COMPLEX" SCIROPPO 200 ML N° di AIC 020379032 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso la 


propria officina farmaceutica sita in via Sette Santi, 3 - Firenze 


ll presente provvedimento ha. effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 946 DEL 15-5-1997 


Società A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE 
S.RL. 


VIA SETTE SANTI, 3 
50131 FIRENZE 
Codice Fiscale 00395270481 


tipo” 
Specialità Medicinafe: DIS CINIL 


FLACONE SCIROPPO 150 ML 


N° di AIC 017349022 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


1 controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso la 
propria officina farmaceutica sita in via Sette Santi, 3 - Firenze 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 947 DEL 15-5-1997 


Società A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE 
s.R.L. 


VIA SETTE SANTI, 3 
50131 FIRENZE 
Codice Fiscale 00395270481 
tipo: 


Specialità Medicinale: NEO CROMATON BICOMPLESSO 


"5000" 10 FLAC.NI ORALI 15 G 


N° di AIC 023864010‘ 
"10000" 10 FLAC.NI ORALI 15 G 


N° di AIC 023864022 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


| controiti di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso la 


propria officina farmaceutica sita in via Sette Santi, 3 - Firenze 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 948 DEL 15-5-1997 


Società A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE 
S.R.L. 


VIA SETTE SANTI, 3 
50131 FIRENZE 
Codice Fiscale 00395270481 


tipo’ 
Specialità Medicinafe: DIS CINIL 


"COMPLEX" 40 CAPSULE N° di AIC 020379044 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


/ 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sulle materie 


prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Sette Santi, 3 - Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 949 DEL 15-5-1997 


Società A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE 
S.RL. 


VIA SETTE SANTI, 3 
50131 FIRENZE 
Codice Fiscale 00395270481 
Upa 
Specialità Medicinale: DIS CINIL 
40 CAPSULE 150 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 017349034 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sulle materie 


prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso la propria officina farmaceutica sita in 
via Sette Santi, 3 - Firenze 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA ‘DI A..C. - PPT N. 950 DEL 15-5-1997 
Società IST. LUSO FARMACO D'ITALIA 
SPA 
VIA CARNIA, 26 
20132 MILANO 


Codice Fiscale 00714810157 
tipo 
Specialità Medicinale: OVERAL 


12 COMPRESSE 150 MG N° di AIC 026728016 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sulle materie 
prime e sui prodotte finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società A. 
Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.1. sita in 


Via Sette Santi, 3 - Firenze 


d 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 951 DEL 15-5-1997 


Società IST. LUSO FARMACO D'ITALIA 
SPA 


VIA CARNIA, 26 
20132 MILANO 
Codice Fiscale 00714810157 


tipo 
Specialità Medicinale: CITOFUR 


30 CAPSULE 200 MG N° di AIC 024258016 + 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sulle materie 
prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica delta società A. 
Menarini Industrie Fi ‘maceutiche Riunite S.r.1. sita in 


Via Sette Santi, 3 - Firenze 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


OT 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.|.C. - PPT N. 952 DEL 15-5-1997 


Società IST. LUSO FARMACO D'ITALIA 
SPA 


VIA CARNIA, 26 
20132 MILANO 
Codice Fiscale 00714810157 
tipo 
Specialità Medicinale: NEUPRAMIR 


20 COMPRESSE 600 MG N° di AIC: = 028029015 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione, eccetto le operazioni di confezionamento primario e secondario, 
sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Cosmo S.p.A. sita in via C. Colombo, 
1- Lainate (MI) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 953 DEL 15-5-1997 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
sS.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 
Codice Fiscale 00071020085 


tipo 
Specialità Medicinale: DIOSVEN 


POMATA 40 G N° di AIC 025754033 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Doppel 
Farmaceutici S.r.l. sita in Stradone Farnese, 118 - Piacenza 


Tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuate 
anche presso l'officina farmaceutica della società Sofar S.p.A. sita in Via Firenze, 40 - Trezzano 
Rosa {MI) 


I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della 
società G.E.T. S.r.I. sita in Via L. Ariosto, 15/17 - Sanremo {IM} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ro 


25.6-1997 


Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 954 DEL 15-5-1997 


Società C.T. LABORATORIO FARMACEUTICO 
S.R.L. 


VIA DANTE ALIGHIERI, 71 
18038 SANREMO 


Codice Fiscale 00071020085 


tipo 
Specialità Medicinale: REUCAM 


CREMA 1% 50 G N° di AIC 025402049 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Doppel 
Farmaceutici S.r.1. sita in Stradone Farnese, 118 - Piacenza 


Tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuate 


anche presso l'officina farmaceutica della società Sofar S.p.A. sita in Via Firenze, 40 - Trezzano 
Rosa (Mi) 


I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della 
società G.E.T. S.r.l. sita in Via L. Ariosto, 15/17 - Sanremo (IM) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 955 DEL 15-5-1997 


Società CAMILLO CORVI 
SPA 


VIALE GRAN SASSO, 18 
20131 MILANO 


Codice Fiscale 09776510159 


tipo 
Specialità Medicinale: BEHRIFIL 


30 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG 


N° di AIC 028918011 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


1 controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica delia società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Vaicanello - Anagni 
{Frosinone} 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Go. —. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 956 DEL 15-5-1997 


Società CAMILLO CORVI 
SPA 


VIALE GRAN SASSO, 18 
20131 MILANO 
Codice Fiscale 09776510159 
tipo 


Specialità Medicinale: SOLOSA 


30 COMPRESSE 2 MG N° di AIC 032117018 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
{Frosinone} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 957 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 
Codice Fiscale 00832400154 
tipo’ 
Specialità Medicinale: DUTIMELAN 815 


10 DOSI 
"MITE" 10 DOSI 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 022797017 ‘/ 
N° di AIC 022797031 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Localit. Valcanello - Anagni 
(Frosinone) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 958 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 


Codice Fiscale 00832400154 
tipo 
Specialità Medicinale: FLUBASON 


15 BUSTINE MONODOSE EMULSIONE 2 G N° di AIC 022864021 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 
l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
(Frosinone) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 959 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 


Codice Fiscale 00832400154 
tipo 
Specialità Medicinale: DAONIL 


30 COMPRESSE 5 MG N° di AIC 021642018 ‘/ 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 
l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
(Frosinone) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 960 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 
VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 
Codice Fiscale 00832400154 
tipo: 
Specialità Medicinale: BETASEMID 


40 COMPRESSE RIVESTITE N° di AIC 026007017 7 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 
l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
(Frosinone) 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N, 961 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 
Codice Fiscale 00832400154 
tipo: 
Specialità Medicinale: BETAPRESSIN 


40 COMPRESSE 40 MG N° di AIC 025011014 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 
l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
(Frosinone) 


presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO Di MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 962 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 
VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 
Codice Fiscale 00832400154 
tipo. M 
Specialità Medicinale: AMARYL 


30 COMPRESSE 2 MG N° di AIC 032845012 /M 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 
l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
{Frosinone} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 963 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 


Codice Fiscale 00832400154 
tipo: 
Specialità Medicinale: FRISIUM 


30 CAPSULE 10 MG N° di AIC 023451014 7 
OGGEFTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 
l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
(Frosinone) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 964 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 
Codice Fiscale 00832400154 
tipo: 
Specialità Medicinale: LASITONE 


20 CAPSULE N° di AIC 023770011‘; 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


| controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 
l'officina farmaceutica delia società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
(Frosinone) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 965 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 


Codice Fiscale 00832400154 


tipo 
Specialità Medicinale: LASIX 
30 COMPRESSE 25 MG N° di AIC 023993013‘ 
20 COMPRESSE 500 MG N° di AIC 023993037 / 


OGGETTO PROVVED!MENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 
l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit °.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
(Frosinone) 


II presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiaie. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 966 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 
Codice Fiscale 00832400154 
tipo: 


Specialità Medicinale: NOVALGINA 


20 COMPRESSE 500 MG 
GOCCE ORALI 20 ML 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 008679019 ‘ 
N° di AIC 008679033 / 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmacc tica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
(Frosinone) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 967 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 
Codice Fiscale 00832400154 
tipo 


Specialità Medicinale: PRILACE 


14 COMPRESSE 5 + 6 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 029243019 / 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
(Frosinone) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 968 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 
Codice Fiscale 00832400154 
tipo: 


Specialità Medicinale: RASTINON 


40 COMPRESSE 500 MG N° di AIC 012116012 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
{Frosinone} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 969 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 


Codice Fiscale 00832400154 


tipo: 
Specialità Medicinale: ROXIT 
28 COMPRESSE 75 MG N° di AIC 026774012 ‘/ 
14 COMPRESSE 150 MG N° di AIC 026774024 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società Grup, > Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
{Frosinaneì 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 970 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 
Codice Fiscale 00832400154 
tipo: 
Specialità Medicinale: SUGUAN 


40 COMPRESSE 25 +2,5 MG N° di AIC 022652010 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 
l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
{Frosinone} 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 971 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 
Codice Fiscale 00832400154 
tipo: 
Specialità Medicinale: SUGUAN M 


40 COMPRESSE RIVESTITE 400 + 2,5MG N° di AIC 027174010’ 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 
l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanelto - Anagni 
{Frosinone} 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C;: - PPT N. 972 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 
Codice Fiscale 00832400154 
tipo’ 
Specialità Medicinale: TAULIZ 
20 COMPRESSE 6 MG 


"3" 20 COMPRESSE 3 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 024263016 / 
N° di AIC 024263028 / 


1 controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Lcalità Valcanello - Anagni 
(Frosinone) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 973 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 
Codice Fiscale 00832400154 


tipo: 
Specialità Medicinale: TRENTAL 


"400" 30 CONFETTI N° di AIC 022863056 ‘/ 
30 COMPRESSE RIVESTITE 600 MG N° di AIC 022863068  / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


i controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della so, età Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
(Frosinone) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 974 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 


Codice Fiscale 00832400154 


tipo 
Specialità Medicinale: TRIATEC 
28 COMPRESSE 1,25 MG N° di AIC 027161049 
28 COMPRESSE 2,5 MG N° di AIC 027161052 
28 COMPRESSE 2,5 MG N° di AIC 027161052 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 
l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
(Frosinone) 


ll presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 975 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 


Codice Fiscale 00832400154 


tipo 
Specialità Medicinale: TRIATEC HCT 
"2,5" 14 COMPRESSE 2,5 MG + 12,5 MG N° di AIC 028531010 
"5° 14 COMPRESSE 5 MG + 25 MG N° di AIC 028531022 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlti di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 
l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanelio - Anagni 
{Frosinone} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE . Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 976 DEL 15-5-1997 


Società HOECHST MARION ROUSSEL 
S.P.A. 


VIALE GRAN SASSO 18 
MILANO 
Cadice Fiscale 00832400154 
tipo: 
Specialità Medicinale: URBASON 
10 COMPRESSE 4 MG 
“"RETARD"” 10 CONFETTI 8 MG 
"RETARD MITE" 10 CONFETTI 4 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 024001012 / 
N° di AIC 024001036 / 
N° di AIC 024001051‘ 


I controlli di qualità biologici e microbiologici sul prodotto finito sono effettuati anche presso 


l'officina farmaceutica della società Gruppo Lepetit S.p.A. sita in Località Valcanello - Anagni 
{Frosinone} 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 977 DEL 15-5-1997 


Società CE.LA.FAR. 
S.R.L. 


CORSO SAN MAURIZIO, 53 
10124 TORINO 


Codice Fiscale 06436910019 


tipo. 
Specialità Medicinale: VALOPRIDE 


30 CAPSULE 10 MG N° di AIC 023360062 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società 
Farmaceutici Procemsa S.r.l. sita in via Mentana, 10 - Nichelino (TO) 


presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 978 DEL 15-5-1997 


Società CE.LA.FAR. 
SRL. 


CORSO SAN MAURIZIO, 53 
10124 TORINO 
Codice Fiscale 06436910019 
tipo’ 


Specialità Medicinale: PERICEL 


20 COMPRESSE 500 MG 


N° di AIC 021287053 4 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società 
Farmaceutici Procemsa S.r.l. sita in via Mentana, 10 - Nichelino (TO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 979 DEL 15-5-1997 


Società BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI 
SPA 


S.S. 156 KM 50 
BORGO SAN MICHELE 
Codice Fiscale 00885470062 
tipo. 


Specialità Medicinale: NORMOTHEN 


30 COMPRESSE DIVISIBILI 2 MG 
20 COMPRESSE DIVISIBILI 4 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC 026818017 / 
N° di AIC 026818029 / 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica consortile delia 
società Pfizer Italiana S.p.A. ed altre sita in S.S. 156 Km 50 Borgo San Michele (L.. } 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— Hi — 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 980 DEL 20-5-1997 


Società RIS FARMA S.R.L. 


VIA BORGOGNA 5 
20100 MILANO 
Codice Fiscale 02911880017 


tipo: 
Specialità Medicinale:  GLUTRIL 


30 COMPRESSE N° di AIC: 022838015 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Roche 
S.p.A. sita in Piazza Durante, 11 - Milano 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate ahche presso l'officina 
farmaceutica della società Roche S.p.A. sita in via Morelli, 2 - Segrate (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 981 DEL 20-5-1997 


Società FOURNIER PIERREL FARMA 
S.P.A. 
VIA CASSANESE, 224 


20145 SEGRATE 


Codice Fiscale 09964320155 


tipo: 
Specialità Medicinale: TADENAN 


30 CAPSULE 50 MG N° di AIC: 022578037 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


La produzione del semilavorato è effettuata presso l'officina farmaceutica della società 


Laboratoires URGO sita in Digione (Francia), le operazioni di confezionamento secondario ed i 
controlli c'* qualità sul prodotto finito sono effettuati presso 


l'officina farmaceutica della società Laboratoires Fournier S.C.A. sita in Fountaine Les Dijon 
(Francia) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 982 DEL 20-5-1997 


Società LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE S.R.L. 
VIA TIBURTINA 1004 


00156 ROMA 
Codice Fiscale 08205300588 
tipo: 


Specialità Medicinale:  PERACIL 


1 FLAC. 1G+1 FIALA 2 ML IM IV 
1 FLAC. 2 G + 1 FIALA 4 ML IM IV 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC: 028595015 / 
N° di AIC: 028595027 / 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
Biopharma S.r.I. sita in Via delle Gerbere s.n.c. - Località Santa Palomba (RM} 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 983 DEL 20-5-1997 


Società LABORATORI PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E 
GAZZONE S.R.L. 


VIA TIBURTINA 1004 
00156 ROMA 
Codice Fiscale 08205300588 
tipo: 


Specialità Medicinale:  MIKAN 


1 FIALA 500 MG 2 ML 
IM 1 FIALA 1G4 ML 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC: 028423010 / 
N° di AIC: 028423022, / 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società 
1.S.F. S.p.A. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C, - PPT N. 984 DEL 20-5-1997 
Società TEOFARMA S.R.L. 
VIA FRATELLI CERVI, 5 


27010 VALLE SALIMBENE 


Codice Fiscale 01423300183 
tipo: 


Specialità Medicinale: CARMIAN 


30 COMPRESSE N° di AIC: 024754018 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso ta propria officina farmaceutica sita in Viale 
Certosa, 8/A - Pavia 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 985 DEL 20-5-1997 


Società TEOFARMA S.R.L. 


VIA FRATELLI CERVI, 5 
27010 VALLE SALIMBENE 


Codice Fiscale 01423300183 


tipo: 
Specialità Medicinale: FLOGINAX 
10 SUPPOSTE 500 MG N° di AIC: 023437041 / 
30 COMPRESSE 500 MG N° di AIC: 023437054 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso ta propria officina farmaceutica sita in Viale 
Certosa, 8/A - Pavia 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


Li 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 986 DEL 20-5-1997 


Società DOMPE' FARMACEUTICI 
SPA 


VIA SAN MARTINO, 12 - 12/A 
20122 MILANO 
Codice Fiscale 00791570153 
tipo: 
Specialità Medicinale: LEVOTUSS 
GOCCE 6% 30 ML 


N° di AIC: 026752028 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica consortile della 
società A.C.R.A.F. S.p.A. ed altre sita in S.S. 16 Adriatica Km 303 Ancona ed anche presso 
l'officina farmaceutica della società Boehringer Ingeiheim Italia 


S.p.A. sita in Reggetlo (FI) 


li presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.i.C. - PPT N. 987 DEL 20-5-1997 


Società KNOLL AG 


670078 LUDWIGSHAFEN A/RHEIN 


Codice Fiscale 


tipo: 
Specialità Medicinale:  RYTMOBETA 
20 COMPRESSE 80 MG N° di AIC: 029528015 7; 
50 COMPRESSE 80 MG N° di AIC: 029528027 / 
20 COMPRESSE 160 MG N° di AIC: 029528039 / 
50 COMPRESSE 160 MG N° di AIG: 029528041 / 
5 FIALE 40 MG/4 ML N° di AIC: 029528054 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della Soc. Knoll 
Farmaceutici S.p.A. sita in Liscate (MI) 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controiii-di quanta sui prodotto finito 


della forma farmaceutica compresse sono effettuati anche presso l' officina farmaceutica 
consortile della Società Knoll Farmaceutici S.p.A. sita in 


Muggiò (MI) 


Il presente provvedimento ha etfettò dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Scrie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 988 DEL 20-5-1997 


Società IMMUNO AG 
VIENNA 


INDUSTRIESTRASSE 72 
1220 VIENNA 


Codice Fiscale 


fipo 
Specialità Medicinale: ALBUMINA UMANA IMMUNO 
"20%" 1 FLAC. 10 ML + SET N° di AIC 010317016‘ 
"20%" 1 FLAC. 50 MI. + SET N° di AIC 010317028 
25% FLACONE 10 ML N° di AIC 010317030 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le prime fasi del processo fino alla fase 12 formulazione compresa sono effettuate anche 
presso le officine farmaceutiche della società Plasmitalia S.p.A. sita in Via della Chimica, $ - S. 
Rufina (Rieti) e della società Immuno U.S. inc. 


1200 Parkdale Road, Rochester MI 48307 - 1744 USA 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 989 DEL 20-5-1997 


Società IMMUNO 
S.P.A. 


VIA A. COCCHI, 7/9 
56121 OSPEDALETTO 


Codice Fiscale 00126120500 


Specialità Medicinale: ENDOBULIN 


tipo 


EV 1 FL.LIOF 250 MG+1 FL 5 ML N° di AIC 025264084 
EV 1 FL.LIOF. 500 MG+1 FL. 10 ML N° di AIC 025264096 
EV 1 FL LIOF 1000MG+1 FL. 20ML N° di AIC 025264108 
EV 1FL.LIOF.2500MG+1 FL. 50ML N° di AIC ‘025264110 
EV 1 FL.LIOF.5000MG+1 FL. 100ML N° di AIC 025264122 
1 FL. 7500 MG+ FL.150 ML+ SET N° di AIC 025264134 
1 FL.10000 MG+FL. 200 ML+ SET N° di AIC 025264146 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 
Le piime fasi del processo fino alla fase è frazionamento ll compresa sono effettuate anche 
presso le officine farmaceutiche della società Plasmitalia S.p.A. sita in Via della Chimica, 5 - S 


Rufina (Rieti) e della società Immuno U.S. inc. 


1200 Parkdale Road, Rochester MI 48307 - 1744 USA 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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n. 146 


25-6-1997 Supplemento ordmario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 990 DEL 20-5-1997 
Società IMMUNO AG 
VIENNA 
INDUSTRIESTRASSE 72 
1220 VIENNA 


Codice Fiscale 
tipo 


Specialità Medicinale: ANTITROMBINA ll IMMUNO 
N° di AIC 027113012 / 


N° di AIC 027113024 / 
N° di AIC 027113036 / 


IV FL.LIOF 500 Ul+FL.10 ML+SET 
IV FL.LIOF.1000 Ul+F 20 ML+SET 


IV FL LIOF.1500 Ul+F.30 ML+SET 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le prime fasi del processo fino alla fase 6 ammonio solfato precipitazione 1 compresa sono 
effettuate anche presso le officine farmaceutiche della società Plasmitalia S.p.A. sita in Via della 
Chimica, 5 - S. Rufina (Rieti) e della società Immuno U.S. inc. 


1200 Parkdale Road, Rochester MI 48307 - 1744 USA 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— 1159 — 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 991 DEL 20-5-1997 


Società IMMUNO 
S.P.A. 


VIA A. COCCHI, 7/9 
56121 OSPEDALETTO 


Codice Fiscale 00126120500 


tipo 
Specialità Medicinale: BEBULIN TIM 3 
1 FLAC. 600 Ul +1 FIALE 10 ML N° di AIC 022719076 / 
1 FLAC.LIOF.240 Ul+ SOLV.10 ML N° di AIC 022719088 ‘ 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le prime fasi del processo fino alla fase 6 polvere , ufilizzata in bulk compresa sono effettuate 
anche presso le officine farmaceutiche della società Plasmitalia S.p.A. sita in Via della Chimica, 
5 - S. Rufina (Rieti) e della società Immuno U.S. inc. 


1200 Parkdale Road, Rochester MI 48307 - 1744 USA 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 992 DEL 20-5-1997 


Società IMMUNO AG 
VIENNA 


INDUSTRIESTRASSE 72 
1220 VIENNA 


Codice Fiscale 


tipo 
Specialità Medicinale: PROVERTIN UM TIM 3 
1 FLAC LIOF 200 Ul+SOLV.10 ML N° di AIC 024748030 
1 FLAC. LIOF. 500 UI + 1 FLAC. 10 ML N° di AIC 024748042 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le prime fasi de processo fino alla fase 7 polvere liofilizzata in bulk compresa sono effettuate 
anche presso le officine farmaceutiche della società Plasmitalia S.p.A. sita in Via della Chimica, 
5 - S. Rufina fRieti) e della società Immuno U.S. inc. 


1200 Parkdale Road, Rochester MI 48307 - 1744 USA 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 993 DEL 20-5-1997 


Società IMMUNO 
S.P.A. 


VIA A. COCCHI, 7/9 
56121 OSPEDALETTO 


Codice Fiscale 00126120500 


tipo 
Specialità Medicinale: KRYOBULIN 
"TIM 3" IV 1 FLAC. LIOF 250 UI + 1 FLAC. 10 ML N° di AIC 022720041 / 
"TIM 3" IV FLAC. LIOF_ 500 LUI + 1 FLAC. 20 ML N° di AIC 022720054 ‘/ 
"TIM 3" IV FLAC. LIOF 1000 UI + 1 FLAC. 40 ML N° di AIC 022720066 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


La prima fase del processo fino alia separazione del cryoprecipitato compresa è effettuata anche 
presso le officine farmaceutiche della società Plasmitalia S.p.A. sita in Via della Chimica, 5 - S. 
Rufina (Rieti) e della società immuno U.S. inc., 1200 


Parkdale Road, Rochester MI 48307 - 1744 USA 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 994 DEL 20-5-1997 


Società IMMUNO AG 
VIENNA 


INDUSTRIESTRASSE 72 
1220 VIENNA 


Codice Fiscale 


tipo 
Specialità Medicinale: TETAVEN 


IV 1 FL.5000 UI + 1 FL 50 ML N° di AIC 026250011 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le prime fasi del processo fino alla fase 8 frazionamento Il compresa sono effettuate anche 
presso le officine farmaceutiche della società Plasmitalia S.p.A. sita in Via cella Chimica, 5 - S. 
Rufina (Rieti) e della società Immuno U.S. inc., 1200 


Parkdale Road Rochester MI 48307 - 1744 USA 
ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 996 DEL 20-5-1997 


Società BAYER AG 


LEVERKUSEN (GERMANIA) 


Codice Fiscale 
tipo 
Specialità Medicinale: CLOROCHINA BAYER 


30 COMPRESSE 250 MG N° di AIC: 008366015 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società Bayer S.p.A. sita in Via delle Groane, 126 - Garbagnate Milanese (MI) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 997 DEL 20-5-1997 


Società F.I R.M A. SPA 


VIA DI SCANDICCI, 37 
50143 FIRENZE 


Codice Fiscale 00394440481 
tipo 


Specialità Medicinale: PRAMISTAR 


20 COMPRESSE 600 MG N° di AIC: 028021018 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società A. 


Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in Via Sette Santi, 3 Firenze 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 998 DEL 20-5-1997 


Società F...R.M.A. SPA 


VIA DI SCANDICCI, 37 
50143 FIRENZE 
Codice Fiscale 00394440481 


tipo 
Specialità Medicinale: SPASEN 


30 COMPRESSE 40 MG N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


027172030 / 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società A. 
Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in Via Sette Santi, 3 Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 999 DEL 20-5-1997 


Società F.1.R.M.A, SPA 


VIA DI SCANDICCI, 37 
50143 È FIRENZE 
Codice Fiscale 00394440481 


tpo 
Specialità Medicinale: SPASEN SOMATICO 


30 COMPRESSE RIVESTITE 40 MG N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


027256027 / 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società A. 
Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in Via Sette Santi, 3 Firenze 


il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulia Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1000 DEL 20-5-1997 
Società F.I.R.M.A. SPA 


VIA DI SCANDICCI, 37 
50143 FIRENZE 


Codice Fiscale 00394440481 
tipo 
Specialità Medicinale:  NOXIGRAM 


14 CAPSULE 500 MG N° di AIC: 026668018 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sona effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società A. 
Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.1. sita in Via Sette Santi, 3 Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1001 DEL 20-5-1997 
Società F...R.M.A. SPA 


VIA DI SCANDICCI, 37 
50143 FIRENZE 


Codice Fiscale 00394440481 


tipo 
Specialità Medicinale: IMET 


25 CAPSULE 25 MG N° di AIC: 021837012 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società A. 


Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.!. sita in Via Sette Santi, 3 Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1002 DEL 20-5-1997 
Società F...R.M.A. SPA 


VIA DI SCANDICCI, 37 
50143 FIRENZE 


Codice Fiscale 00394440481 


tipo 
Specialità Medicinale: GEMLIPID 
30 COMPRESSE 600 MG N° di AIC: 026334019 / 
"TC" 10 BUSTINE GRANULATO 900 MG N° di AIC: 026334021 / 
"TC" 20 COMPRESSE 900 MG N° di AIC: 026334033 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società A. 
Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.i. sita in Via Sette Santi, 3 Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1003 DEL 20-5-1997 


Società F...R.M.A. SPA 


VIA DI SCANDICCI, 37 
50143 FIRENZE 
Codice Fiscale 00394440481 


tipo 
Specialità Medicinale: DERMAVAL 


CREMA 30 G N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


025804016 / 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società A. 
Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.1. sita in Via Sette Santi, 3 Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalia data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1004 DEL 20-5-1997 


Società F.I.R.M.A. SPA 


VIA DI SCANDICCI, 37 
50143 FIRENZE 


Codice Fiscale 00394440481 
tipo” 
Specialità Medicinale: ANTIFLOG 


30 CAPSULE 20 MG N° di AÎIC: 025069028 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società A. 
Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.!. sita in Via Sette Santi, 3 Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1005 DEL 20-5-1997 


Società IST. LUSO FARMACO D'ITALIA 
SPA 


VIA CARNIA, 26 
20132 MILANO 


Codice Fiscale 00714810157 


tipo 
Specialità Medicinale:  TENOLONE 


30 COMPRESSE 125 MG N° di AIC: 024929010 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi delia produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società A. 


Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite $.r.l. sita in Via Sette Santi, 3 Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C, - PPT N. 1006 DEL 20-5-1997 


Società IST. LUSO FARMACO D'ITALIA 
SPA 


VIA CARNIA, 26 
20132 MILANO 


Codice Fiscale 00714810157 


tipo. 
Specialità Medicinale: PROZIN 
25 COMPRESSE RIVESTITE 25 MG N° di AIC: 010852022 / 
20 COMPRESSE RIVESTITE 100 MG N° di AIC: 010852046 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutic” della società A. 
Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in Via Sette Santi, 3 Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1007 DEL 20-5-1997 


Società IST. LUSO FARMACO D'ITALIA 
SPA 


VIA CARNIA, 26 
20132 MILANO 
Codice Fiscale 00714810157 
tipo 


Specialità Medicinale: NITROSORBIDE 


50 COMPRESSE 10 MG N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


020925018 / 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società A. 
Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in Via Sette Santi, 3 Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N, 1008 DEL 20-5-1997 


Società IST. LUSO FARMACO D'ITALIA 
SPA 


VIA CARNIA, 26 
20132 — MILANO 


Codice Fiscale 00714810157 


tipo 
Specialità Medicinale: °NEUPRAMIR 


20 COMPRESSE 600 MG N° di AIC: 028029015 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società A. 
Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.t. sita in Via Sette Santi, 3 Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1009 DEL 20-5-1997 


Società IST. LUSO FARMACO D'ITALIA 
SPA 


VIA CARNIA, 26 
20132 MILANO 


Codice Fiscale 00714810157 


tipo 
Specialità Medicinale: MIOLENE 


20 COMPRESSE 10 MG N° di AIC: 024043010 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società A. 


Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in Via Sette Santi, 3 Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1010 DEL 20-5-1997 


Società IST. LUSO FARMACO D'ITALIA 
SPA 


VIA CARNIA, 26 
20132 MILANO 


Codice Fiscale 00714810157 


tipo: 
Specialità Medicinale: GENLIP 
30 COMPRESSE 600 MG N° di AIC: 026737015 / 
"TC" 10 BUSTINE GRANULATO 900 MG N° di AIC: 026737027 / 
"TC" 20 COMPRESSE 900 MG N° di AIC: 026737039 / 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società A. 
Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in Via Sette Santi, 3 Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1011 DEL 20-5-1997 


Società IST. LUSO FARMACO D'ITALIA 
SPA 


VIA CARNIA, 26 
20132 MILANO 
Codice Fiscale 00714810157 


tipo 
Specialità Medicinale:  BIOMUNIL 


12 COMPRESSE N° di AIC: 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


026730022 ti 
Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina 
farmaceutica della società Progipharm (filiale di Pierre Fabre Medicamént) sita in Gien (Francia) 


ll presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.I.C. - PPT N. 1012 DEL 20-5-1997 


Società IST. LUSO FARMACO D'ITALIA 
SPA 


VIA CARNIA, 26 
20132 MILANO 
Codice Fiscale 00714810157 
tipo 


Specialità Medicinale: RETALZEM 


16 CAPSULE 180 MG 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC: 028003010 / 


I controlli di qualità sulle materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina 


farmaceutica della società A. Menarini Industrie farmaceutiche Riunite S.r.l. sita in Via Sette Santi, 
3 -Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1013 DEL 20-5-1997 


Società IST. LUSO FARMACO D'ITALIA 
SPA 


VIA CARNIA, 26 
20132 MILANO 


Codice Fiscale 00714810157 
tipo 


Specialità Medicinale: BIOMUNIL 


AEROSOL FLACONE SPRAY 10 ML 


N° di AIC: 026730010 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


I controlli di qualità suile materie prime e sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina 


farmaceutica della società A. Menarini Industrie farmaceutiche Riunite S.r.1. sita in Via Sette Santi, 
3 -Firenze 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1,C. - PPT N. 1014 DEL 20-5-1997 


Società CE.LA.FAR. S.R.L. 


CORSO SAN MAURIZIO, 53 
10124 TORINO 


Codice Fiscale © 06436910019 
upo 
Specialità Medicinale: COLCHICINA LIRCA 


60 GRANULI 1 MG N° di AIC: 009964038 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società 
Farmaceutici Procemsa S.r.l. sita in Via Mentana, 10 - Nichelino (TO) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1015 DEL 20-5-1997 


Società I.BIR.N - ISTITUTO BIOTERAPICO NAZIONALE 
S.R.L. 


VIA V.GRASSI, 9/11/13/15 
00155 ROMA (TOR SAPIENZA) 


Codice Fiscale 00583540588 
tipo 
Specialità Medicinale: BIOCIL 


1 FLAG 1000 MG + 1 FL SOLV 2,5 ML N° di AIC 032140016 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità chimici sono effettuate presso le 
officine farmaceutiche della società L.P.A. International Pharmaceuticals Associated S.r.l. sita in 
via del Casale Cavallari, 53 - Roma e della società 


Biopharma S.r.l. sita in via delle Gerbere s.n.c. - Santa Palomba - Roma 


I controlli di qualità chimici sono effettuati presso la propria officina farmaceutica sita in via 
Vittorio Grassi, 9/15 - Roma 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


— 13I — 


25-6-1997 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE 


Serie generale - n. 146 


ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1016 DEL 22-5-1997 


Società BIOINDUSTRIA FARMACEUTICI 
SPA 


S.S. 156 KM 50 
BORGO SAN MICHELE 


Codice Fiscale 00885470062 


Specialità Medicinale: BETHACIL 


1 FLAC. IM 1,5 G +1 FIALA 3,2 ML 

IV 1 FIALA 1.5 G + F SOLV 

1 FLAC. BB IM IV 750 MG + 1 FIALA 1,6 ML 
SOSP.ORALE 5% 100 ML 5 G 

8 COMPRESSE DIVISIBILI 750 MG 

IV 1 FLAC.1 G SULB.+ 2 G AMP. 


tipo 


OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 
N° di AIC: 


026742015 / 
026742027 / 
026742039 / 
026742066 / 
026742078 / 
026742092 | 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'Officina farmaceutica consortile della 
società Pfizer Italiana S.p.A. ed altre sita in S.S. 156 Km 50 - Latina 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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ESTRATTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DI A.1.C. - PPT N. 1017 DEL 22-5-1997 


Società FARMACEUTICI CABER 
S.P.A. 


VIA CAVOUR, 11 
44022 — COMACCHIO 
Codice Fiscale 00964710388 


tipo 
Specialità Medicinale: FLOSSAC 


14 CAPSULE 400 MG N° di AIC 025001025 / 
OGGETTO PROVVEDIMENTO DI MODIFICA SITO PRODUTTIVO 


Tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica consortile 
sita in via E. Bazzano, 14 - Ronco Scrivia (GE) 


Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 


97A4257 


FraNCcESCO NOCITA, redattare 
DOMENICO COREESANI, edizione ALFONSO ANDRIANI, vice redattore 


(9651424) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S 
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Corso Garibaldi, 142 
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LIBRERIA GIURIDICA CERUTI 
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LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Via Gastigliane, 1/C 
EDINFORM Sas 

Via Farini, 27 

CARPI 

LIBRERIA BULGARELLI 
Carso S Cabassi, 15 
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LIBRERIA BETTINI 

Via Vescovado, 5 
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LIBRERIA PASELLO 
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RIMINI 
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Via Vittorio Veneta, 20 


LAZIO 
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RIETI 

LIBRERIA LA CENTRALE 
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LIBHERIA DE MIRANDA 
Viale G Cesare, 51/E-F-G 


LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA 


c/o Pretura Civile, piazzale Glodio 
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Via Tuscolana, 1027 

LIBRERIA IL TRITONE 

Via Tniione 61/A 


LIBRERIA L UNIVERSITARIA 

Viale Ippocrate, 99 

LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA 
Via S Maria Maggiore, 121 
CARTOLIBRERIA MASSACCESI 
Viale Manzoni, 53/0-D 

LIBRERIA MEDICHINI 

Via Marcantonio Colonna, 68/70 
SORA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 

Via Abruzzo, 4 

TIVOLI 

LIBRERIA MANNELL? 

Viale Mannelli 10 

VITERBO 

LIBRERIA DE SANTIS 

Via Venezia Giulia, 5 

LIBRERIA AR! 

Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare 


LIGURIA 


CHIAVARI 

CARTOLERIA GIORGINI 
Piazza NS dell Orto, 37/38 
GENOVA 

LIBRERIA GIURIDICA BALDARO 
Via XIl Ottabre 172/R 
IMPERIA 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Viale Matteotti, 43/A-45 

LA SPEZIA 

CARTOLIBRERIA CENTRALE 
Via dei Colli S 


LOMBARDIA 


BERGAMO 

LIBRERIA ANTICA E MODERNA 
LORENZELLI 

Viale Giovanni XXIN, 74 
BRESCIA 

LIBRERIA QUERINIANA 

Via Trieste 13 

BRESSO 

CARTOLIBRERIA CORRIDONI 
Via Corrdoni 11 

BUSTO ARSIZIO 
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO 
Via Milano, 4 

coMo 

LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI 
Via Mentana 15 

NANI LIBRI E CARTE 

Via Cairo 14 

CREMONA 

LIBRERIA DEL CONVEGNO 
Corso Campi 72 

GALLARATE 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Piazza Risorgimento, 10 
LIBRERIA TOP OFFICE 

Via Torino 8 

LECCO 

LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI 
Carso Mari Liberazione, 100/A 
LODI 

LA LIBRERIAS as 

Via Delendente, 32 

MANTOVA 

LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI 
Corso Umberto | 32 

MILANO 

LIBRERIA CONCESSIONARIA 
IPZS-CALABRESE 

Galleria V Emanuele il, 15 
MONZA 

LIBRERIA DELL'ARENGARIO 
Mia Mapsll,, 4 

SONDRIO 

LIBRERIA MAC 

Via Caimi, 14 


Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE 


VARESE 
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO 
Via Albuzzi, 8 


MARCHE 


ANCONA 

LIBRERIA FOGOLA 

Prazza Cavour, 4/5/6 
ASCOLI PICENO 

LIBRERIA PROSPERI 

Largo Crivelli, & 

MACERATA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA 
Via Don Minzoni, 6 

PESARO 

LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA 
Via Mameli, 34 

S. BENEDETTO DEL TRONTO 
LA BIBLIOFILA 

Viale De Gasperi, 22 


MOLISE 


CAMPOBASSO 

CENTRO LIBRARIO MOLISANO 
Viale Manzoni, 81/83 

LIBRERIA GIURIDICA DI E M 
Via Capriglione, 42-44 


PIEMONTE 


ALBA 

CASA EDITRICE IGAP 

Via Vittorio Emanue!e, 19 
ALESSANDRIA 

LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI 
Corso Roma, 122 

ASTI 

LIBRERIA BORELLI 

Corso V Alfieri, 364 

BIELLA 

LIBRERIA GIOVANNACCI 

Via ltalia, 14 

CUNEO 

CASA EDITRICE ICAP 

Piazza dei Galimberti, 10 
NOVARA 

EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA 
Via Costa, 32 

TORINO 

CARTIERE MILIANI FABRIANO 
Via Cavour, 17 

VERBANIA 

LIBRERIA MARGAROLI 

Corsa Mamali, 55 - Intra 


PUGLIA 


ALTAMURA 

LIBRERIA JOLLY CART 

Corso Y Emanuele, 16 

BARI 

CARTOLIBRERIA QUINTILIANO 
Via Arcidiacono Giovanni, 9 
LIBRERIA PALOMAR 

Via P Amedeo, 176/B 
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI 
Via Sparano, 134 

LIBRERIA FRATELLI LATERZA 
Via Crisanzio, 16 

BRINDISI 

LIBRERIA PIAZZO 

Piazza Vittoria, 4 

CERIGNOLA 

LIBRERIA VASCIAVEO 

Via Gubbio, 14 

FOGGIA 

LIBRERIA ANTONIO PATIERNO 
Via Dante, 21 

LECCE 

LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO 
Via Palmien, 30 
MANFREDONIA 

LIBRERIA IL PAFIRO 

Corso Manfredi, 126 
MOLFETTA 

LIBRERIA IL GHIGNO 

Via Campanella, 24 


(°, 


si 


o 


TARANTO 
LIBRERIA FUMAROLA 
Corso Italia 229 


SARDEGNA 


CAGLIARI 

LIBRERIA F LLI DESSÌ 
Corsa V Emanuele, 30/32 
ORISTANO 

LIBRERIA CANU 

Corso Umberto |, 19 
SASSARI 

LIBRERIA AKA 

Via Roma, 42 

LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE 
Piazza Castello, 11 


SICILIA 


ACIREALE 

CARTOLIBRERIA BONANNO 
Via Vittorio Emanuele, 194 
LIBRERIA SG GC ESSEGICI S a s 
Via Caronda, 8/10 
AGRIGENTO 

TUTTO SHOPPING 

Via Panoramica de) Templi, 17 
ALCAMO 

LIBRERIA PIPITONE 

Viale Eurppa, 61 
CALTANISSETTA 

LIBRERIA SCIASCIA 

Corso Umberto |, 111 
CASTELVETRANO 
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA 
Via Q Sella, 106/108 
CATANIA 

LIBRERIA ARLIA 

Via Vittorio Emanuele, 62 
LIBRERIA LA PAGLIA 

Via Etnea, 393 

LIBRERIA ESSEGICI 

Via F_Riso 56 

ENNA 

LIBRERIA BUSCEMI 

Piazza Vittono Emanuele, 19 
GIARRE 

LIBRERIA LA SENORITA 
Corso lialra, 132/134 
MESSINA 

LIBRERIA PIROLA MESSINA 
Gorso Gavour, 55 

PALERMO 

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO 
Via Villaermosa, 28 

LIBRERIA FORENSE 

Via Maqueda, 185 

LIBRERIA MERCURIO LI CA M 
Piazza S G Bosco, 3 
LIBRERIA SF FLACCOVIO 
Piazza Vv E Orlando, 15/19 
LIBRERIA SF FLACCOVIO 
Via Ruggero Settimo, 37 
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO 
Viale Ausonia, 70 

LIBRERIA SCHOOL SERVICE 
Via Galletti, 225 

5. GIOVANNI LA PUNTA 
LIBRERIA DI LORENZO 

Via Roma, 259 

TRAPANI 

LIBRERIA LO BUE 

Via Cascio Cortese, 8 
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA 
Corso Italia 81 


TOSCANA 


AREZZO 

LIBRERIA PELLEGRINI 
Via Cavour 42 
FIRENZE 

LIBRERIA ALFANI 

Via Alfani, 84/B6R 


LIBRERIA MARZOCCO 

Via de Martelli, 22 R 
LIBRERIA PiROLA «gia Etruria» 
Via Cavour, 46A 
GROSSETO 

NUOVA LIBRERIA Snc 

Via Mille, GA 

LIVORNO 

LIBRERIA AMEDEO NUOVA 
Corso Amedeo, 23/27 
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO 
Via Frorenza, 4/B 

LUCCA 

LIBRERIA BARONI ADRI 
Via $ Paolino, 45/47 
LIBRERIA SESTANTE 

Via Montanara, 37 

MASSA 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Europa, 19 

PISA? 

LIBRERIA VALLERINI 

Via dei Mille, 13 

PISTOIA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
Via Macalle 37 


PRATO 

LIBRERIA GORI 

Via Ricasali, 25 

SIENA 

LIBRERIA TICCI 

Via Ferme, 5/7 
VIAREGGIO. 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


BOLZANO 

LIBRERIA EUROPA 
Corso Italia, 6 
TRENTO 

LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz 11 


UMBRIA 


FOLIGNO 

LIBRERIA LUNA 

Via Gramsci, 41 
PERUGIA 

LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucci, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, 53 

TEANI 

LIBRERIA ALTEROGCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 


CONEGLIANO 
CARTOLERIA CANOVA 
Corso Mazzini 7 

PADOVA 

IL LIBRACCIO 

Via Portello 42 

LIBRERIA DIEGO VALERI 
Via Roma 114 

ROVIGO 

CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
Piazza V Emanuele, 2 
TREVISO 

CARTOLIBRERIA CANOVA 
Via Calmaggiore, 31 
VENEZIA 


CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI 1P ZS 


S Marco 1893/B - Campo S_ Fantin 
LIBRERIA GOLDONI 

Via S Marco 4742/43 

VERONA 

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 
Via Costa $ 

LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO 
Via G Carducci 44 

LIBRERIALE GIS 

Via Adigetto 43 

VICENZA 

LIBRERIA GALLA 1880 

Corso Palladio f1 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficlale» e tutte fe altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102; 
— presso le Librerie concessionarie indicate nelie pagine precedenti. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. 
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Rama e 
presso le librerie concessionarie. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaro e termine al 31 dicembre 1997 
1 semestrali dal 1° gennaro al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997 


PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI 
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili 


Tipo A - Abbonamento al tascicoli della serie generale, Tipo D- Abbonamento a: fascicoli della serie spe- 
inclusi tutti | supplementi ordinari ciale destinata alle leggi ed ai regolamenti 
- annuale . 440.000 regionali 
- semestrale È 250.000 - annuale 


Tipo A1 - Abbonamento ar fascicoli della serie FSgMeStale 


generale, inclusi 1 soli supplementi ordi- 
nari contenenti | provvedimenti legislativi 
- annuale A 360.000 
- semestrale . 200.000 


Abbonamento al fascicoli della serie speciale 

destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalte 

altre pubbliche amministrazioni 

- annuate . 231.000 
Abbonamento ai supplementi ordinari con- - semestrale a 126.000 
tenenti i sali pravvedimenti non legislativi 

- annuale . 100.000 Abbonamento a! fascicoli della serie generale, 

- semestrale A 60.000 inclusi tutti 1 supplementi ordinan, ed ai 


. fascicoli delle quattro serie speciali 
Tipo B - Abbonamento al fascicoli della serie speciale - annuale o 950.000 


destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte - semestrale . 514.000 


costituzionale 
- annuale A 92.500 Tipo F1- Abbonamento ai fascicoli della serie 


- semestrale n 50.500 generale inclusi | supplementi ordinari 
contenenti i provvedimenti legislativi e ai 
Abbonamento al fascicoli della serie speciale fascicoli delle quattro serie speciali 
destinata agli atti delle Comunità europee {escluso tipo A2) 
» annuale È 236.000 - annuale È 850.000 
- semestrale L 130.000 - semestrale a 450.000 


integrando con la somma di L. 125.000 1 versamento relativo al tino di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto st 
riceverà anche l'indice repertorio annuale cronotogico per materie 1997 

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale p 1.500 
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie spacrali /, H e If, ogni 16 pagine o frazione : 1.500 
Prezzo di vendita di un fascicolo della ÎV serie speciale Concors! ed esami A 2.800 
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione . 1.500 
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione n 1.500 
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ognt 16 pagine o frazione 1.500 


Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 
Abbonamento annuale + 140.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . 1.500 


Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» 
Abbonamento annuale sa 91.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo # 8.000 


Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997 
{Serle generale - Supplementi ordinari - Serie speciali) 
Abbonamento annuo {52 spedizioni raccomandate settimanali) 1.300.000 
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale E 1.500 
Contributo spese per Imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches) È 4.000 
NB — Per l'estero | suddetti prezzi sono aumentati del 30% 


PARTE SECONDA - INSERZIONI 
Abbonamento annuale . 410.000 
Abbonamento semestrale »- 245.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 18 pagine a frazione È 1.550 


I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate 
arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio 
dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, e subordinato alla trasmissione del dati 
riportati sulla relativa fascetta di abbonamento 


Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 
abbonamenti @ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni “fà (06) 85082150/85082276 - inserzioni i (06) 85082145/85082189 
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